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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017 
का . आ . 3411( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या स्थापित तिथि भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने | रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

है, अगर है, की संख्या वर्ष और 

शीर्षक 
( 1) ( 2 ) 

(3 ) 
105 - B04 : 1994 | 17 अक्टूबर 2017 | आईएस 6152 : 1985 वस्त्रादि – रंग | 17 अक्टूबर 2017 
वस्त्रादि – रंग के पक्केपन का परीक्षण भाग 

के पक्केपन का परीक्षण भाग बी04 
बी04 जिनेन आर्क फेडिंग लैम्प दवार 

जिनेन आर्क फेडिंग लैम्प दवार कृत्रिम 
कृत्रिम मौसम के प्रति रंगों का पक्कापन 

मौसम के प्रति रंगों का पक्कापन 

( पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस 1350 ( भाग 2 ) : 2017/ आई | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 1350 ( भाग 2) : 1970 17 अक्टूबर 2017 
एस ओ 1928 : 2009 कोयला और कोक 

कोयला और कोक की परीक्षण 
की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 2 बॉम्ब 

पद्धतियाँ भाग 2 बॉम्ब कैलोरीमीट्रिक 
कैलोरीमीट्रिक पद्धति द्वारा गैस 

पद्धति द्वारा गैस कैलोरिफिक वैल्यू 
कैलोरिफिक वैल्यू ज्ञात करना एवं नेट 

ज्ञात करना एवं नेट कैलोरिफिक वैल्यू 
6366 GI/ 2017 


(5 ) 


. 


( 1 ) 
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कैलोरिफिक वैल्यू की गणना करना ( दूसरा 

की गणना करना (पहला पुनरीक्षण ) 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 1448 ( भाग 52 ) : 2017/ आई 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 1448 ( भाग 52 ) : 1971 17 अक्टूबर 2017 
एस ओ 2176 : 1995 पेट्रोलियम एवं 

पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की 
इसके उत्पादों की परिक्षण पद्धतियाँ (भाग 

परिक्षण पद्धतियाँ ( भाग 52 ) 
52 ) ड्रापपोईंट ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

ड्रापपोईंट (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 1448 ( भाग 54) : 2017 | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 1448 (भाग 54) : | 17 अक्टूबर 2017 
पेट्रोलियम एवं उत्पादों की परिक्षण 

2007/ आई एस ओ 4265 : 1986 
पद्धतियाँ (भाग 54 ) फासफोरस ज्ञात 

पेट्रोलियम एवं उत्पादों की परिक्षण 
करना - क्वीनोलीन फासफोमोलीबीडेट 

पद्धतियाँ ( भाग 54 ) फासफोरस ज्ञात 
पद्धति (तीसरा पुनरीक्षण ) 

करना -क्वीनोलीन फासफोमोलीबीडेट 

पद्धति ( दूसरा पुनरीक्षण) 
| आई एस 6792 : 2017/ आई ई सी | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 6792 : 1992 विधुत | 17 अक्टूबर 2017 
60156 : 1995 विधुत रोधक द्रव्य - 

रोधक द्रव्य - पॉवर आवृत पर भंजन 
पॉवर आवृत पर भंजन वोल्टता की 

वोल्टता की निर्धारण ( पहला 
निर्धारण ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

पुनरीक्षण) 
आई एस 7016 ( भाग 3 / अनुभाग 1 ) : | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 7016 ( भाग 3) : 1981 | 17 अक्टूबर 2017 
2017/ आई एस ओ 4674- 1 : 2003 

लेपित एवं उपचारित कपड़ों के 
लेपित एवं उपचारित कपड़ों के परिक्षण 

परिक्षण की पद्धतियाँ भाग 3 
की पद्दधतियाँ भाग 3 विदरण 

विदरण प्रतिरोधिता ज्ञात करना 
प्रतिरोधिता ज्ञात करना अनुभाग 1 

( पहला पुनरीक्षण ) 
विदरण पद्धतियों की स्थिर दर ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 8383 : 2017/ आई एस ओ 17 अक्टूबर2017 | आई एस 8383 : 2000/ आई एस ओ 17 अक्टूबर 2017 
2942 : 2004 द्रव चालित तरल शक्ति - 

2942 : 1994 द्रव चालित तरल 
फ़िल्टर अवयव - फेब्रिकेशन प्रमाणिकता 

शक्ति - फ़िल्टर अवयव– फेब्रिकेशन 
की जाँच और प्रथम बुलबुला बिंदु के 

प्रमाणिता की जाँच और प्रथम 
निर्धारण ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

बुलबुला बिंदु के निर्धारण (पहला 
पुनरीक्षण ) 


7 . 


| आई एस 10069 : 2017/ आई एस ओ | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 10069 : 1992/ आई एस | 17 अक्टूबर 2017 
4409 : 2007 द्रवचालित तरल शक्ति - 

ओ 4409 : 1986 द्रव चालित तरल 
धनात्मक विस्थापन पम्प , मोटर और 

शक्ति - धनात्मक विस्थापन पम्प , 
एकीकृत प्रेषण - परीक्षण की विधि और 

मोटर और एकीकृत प्रेषण - परीक्षण 
बुनियादी स्थिरदशा कार्यकारिता का 

की विधि और बुनियादी स्थिरदशा 
प्रस्तुतीकरण ( दूसरापुनरीक्षण ) 

कार्यकारिता का प्रस्तुतीकरण (पहला 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 11918 : 2017/ आई एस ओ | 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 11918 : 1987 / आई एस | 17 अक्टूबर 2017 
5546 : 2010 केसीन्स और केसिनेट्स - 

ओ 5546 : 1978 केसीन्स और 
पीएच ज्ञात करना (रेफरेन्स पदधती ) 

केसिनेट्स -पीएच ज्ञात करना 
( पहला पुनरीक्षण ) 

(रेफरेन्स पदधती ) 
आई एस 12333 : 2017/ आई एस ओ | 17 अक्टूबर 2017 आई एस12333 : 1997/ आई एस ओ | 17 अक्टूबर 2017 
6731 : 2010 दुग्ध , क्रीम और वाष्पीकृत 

6731 : 1989 दुग्ध , क्रीम और 
दुग्ध - कुल ठोस अंश ज्ञात करना ( रेफरेन्स 

वाष्पीकृत दुग्ध -कुल ठोस अंश ज्ञात 
पदधति ) ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

करना (रेफरेन्स पदधति ) (पहला 
पुनरीक्षण ) 


10 . 
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| आई एस 12422 : 2017/ आई ई सी 
| 

17 अक्टूबर 2017 | आई एस 12422 : 1988 अप्रयुक्त 17 अक्टूबर 2017 
61125 : 1992 अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन 

हाइड्रोकार्बन आधारित विधुत रोधक 
आधारित विधुत रोधक द्रव्य - ओक्सीकरण 

द्रव्य - ओक्सीकरण के प्रति स्थायीत्वके 
के प्रति स्थायीत्वके मूल्यांकन हेतु परिक्षण 

मूल्यांकन हेतु परिक्षण पद्धतियाँ 
पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13360 ( भाग 5/ अनुभाग 2 ) : | 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 13360 ( भाग 5/ अनुभाग | 17 अक्टूबर 2017 
2017/ आई एस ओ 527 - 2 : 2012 

2 ) : 1996/ आई एस ओ 527- 2 : 
प्लास्टिक – परिक्षण पद्धतियाँ भाग 5 

1993 प्लास्टिक – परिक्षण पद्धतियाँ 
यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 2तन्यता गुणधर्म 

भाग 5 यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 2 
ज्ञात करना -संचकित और बहिवेर्धि 

तन्यता गुणधर्म ज्ञात करना - संचकित 
प्लास्टिक की परिक्षण अवस्थायें (पहला 

और बहिवेर्धि प्लास्टिक की परिक्षण 
पुनरीक्षण ) 

अवस्थायें 
आई एस 13360 ( भाग 5/ अनुभाग 5 ) : 17 अक्टूबर 2017 आई एस 13360 ( भाग 5 / अनुभाग 5) 17 अक्टूबर 2017 
2017/ आई एस ओ 179- 1 : 2010 

: 1996/ आई एस ओ 179 - 1 : 1993 
प्लास्टिक –परिक्षण पद्धतियाँ भाग 5 

प्लास्टिक - परिक्षण पद्धतियाँ भाग 5 
यांत्रिक गुणधर्मअनुभाग 5 चापी संघात 

यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 5 चाी 
गुणों का निर्धारण - गैर - यांत्रिकसंघात 

संघात गुणों का निर्धारण - गैर -यांत्रिक 
परिक्षण (पहला पुनरीक्षण ) 

संघात परिक्षण 
आई एस 13360 (भाग 5/ अनुभाग 12) : | 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 13360 ( भाग 5/ अनुभाग | 17 अक्टूबर 2017 
2017/ आई एस ओ 2039- 1 : 2001 

12) : 1992 प्लास्टिक -परिक्षण 
प्लास्टिक – परिक्षण पद्धतियाँ भाग 5 

पद्धतियाँ भाग 5 यांत्रिक गुणधर्म 
यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 12 कठोरता 

अनुभाग 12 कठोरता ज्ञात करना 
ज्ञात करना -बॉल दंतुरण पद्धति ( पहला 

बॉल दंतुरण पद्धति 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 13360 ( भाग 5/ अनुभाग 22 ) : 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 13360 (भाग 5 / अनुभाग | 17 अक्टूबर 2017 
2017/ आई एस ओ 9352 : 2012 

22 ) : 1999/ आई एस ओ 9352 : 
प्लास्टिक - परिक्षण पद्धतियाँ भाग 5 

1995 प्लास्टिक - परिक्षण पद्धतियाँ 
यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 22 अपघर्षी 

भाग 5 यांत्रिक गुणधर्म अनुभाग 22 
पहियों द्वारा घिसाव के प्रतिरोधिता ज्ञात 

अपघर्षी पहियों द्वारा घिसाव के 
करना (पहला पुनरीक्षण ) 

प्रतिरोधिता ज्ञात करना 
आई एस 13360 ( भाग 6/ अनुभाग 17 ) : 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 13360 ( भाग 6/ अनुभाग | 17 अक्टूबर 2017 
2017/ आई एस ओ 75- 2 : 2013 

17 ) : 2013/ आई एस ओ 75- 2 : 
प्लास्टिक परिक्षण पद्धतियाँ भाग 6 

2004 प्लास्टिक परिक्षण पद्धतियाँ 
तापीय गुणधर्म अनुभाग 17 भार के तहत 

भाग 6 तापीय गुणधर्म अनुभाग 17 
विक्षेय का तापमान ज्ञात करना - 

भार के तहत विक्षेय का तापमान ज्ञात 
प्लास्टिक एवं इबोनाईट ( दूसरा 

करना -प्लास्टिक एवं इबोनाईट 
पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13535 : 2017/ आई एस ओ | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 13535 : 2005/ आई एस 17 अक्टूबर 2017 
16889: 2008 द्रव चालित तरल शक्ति 

ओ 16889 : 1999 द्रव चालित 
फ़िल्टर -फ़िल्टर तत्व के निस्पंदन प्रदर्शन 

तरल शक्ति -फ़िल्टर -फ़िल्टर तत्व के 
का मूल्यांकन करने के लिए मल्टी -पास 

निस्पंदन प्रदर्शन का मूल्यांकन करने 
विधि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

के लिए मल्टी-पास विधि (पहला 

पुनरीक्षण ) 
| आई एस 13631 : 2017/ आई ई सी 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 13631 : 1993 विधुत 17 अक्टूबर 2017 
60666 : 2010 खनिज विधुत रोधक 

रोधन तेलों मेंऑक्सीकरक सयोजी 


15 . 


16. 


17 . 


18. 
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तेलों में विनिद्रष्ट संयोती पदार्थो का 

पदार्थो का संसूचन और उन्हें ज्ञात 
संसूचन और निर्धारण (पहला पुनरीक्षण ) 

करने का की परिक्षण पदत्तियां 
| आई एस 14849 ( भाग 1 ) : 2017/ आई | 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 14849 (भाग 1) : 17 अक्टूबर 2017 
एस ओ 4392- 1 : 2002 द्रवचालित 

2000 / आई एस ओ 4392- 1 : 1989 
तरल शक्ति - मोटरों के अभिलक्षण का 

द्रवचालित तरल शक्ति - मोटरों के 
निर्धारण भाग 1 नियत निम्न गति और 

अभिलक्षण का निर्धारण भाग 1 
नियम दब पर ( पहला पुनरीक्षण) 

नियत निम्न गति और नियम दब पर 
आई एस 16310 : 2017/ आईई सी 17 अक्टूबर 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
62535 : 2008 विधुत रोधक तेल 
प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त विधुत रोधक तेलों में 
संभावित संक्षारक सल्फर के निर्धारण की 
परिक्षण पदधती 


20 . 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों , नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , 
कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www.standardsbis .in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ : पब/3/3/ 2017- 18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

New Delhi, the 23rd October, 2017 
S . O . 3411 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are 
given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column . The particulars of the standards, ifany , which are given in the fourth column shall also remain in 
force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 

SCHEDULE 


Sl. 


No. 


__ ( 2 ) 


No, Year and Title of the Indian 

Date of No, Year and Title of the Date of 
Standards Established 

Establishment Indian Standards to be cancellation 

cancelled , if any 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
IS /ISO 105 - B04 : 1994 Textiles- Tests for 17 Oct 2017 | IS 6152 : 1985 Methods of | 17 Oct 2017 
Colour Fastness to Artificial Weathering: 

Determination of Colour 
Xenon Arc Fading Lamp Test 

Fastness of Textile Materials to 
Weathering by Xenon Arc 

Lamp (First Revision ) 
| IS 1350 ( Part 2 ) : 2017/ISO 1928 : 2009 | 17 Oct 2017 | IS 1350 ( Part 2 ) : 1970 17 Oct 2017 
Methods of Test for Coal and Coke Part 2 

Methods of Test for Coal and 
Determination of Gross Calorific Value by 

Coke Part 2 Determination of 
the Bomb Calorific Method and Calculation 

Calorific 

Value 
of Net Calorific Value (Second Revision ) 

(First Revision ) 
IS 1448 ( Part 52 ) : 2017/ISO 2176 : 1995 | 17 Oct 2017 IS 1448 ( Part 52 ) : 1971 | 17 Oct 2017 
Methods of Test for Petroleum and its 

Methods of Test for Petroleum 
Products [P : 52 ] Drop Point 

and its Products [P : 52 ] Drop 
(Second Revision ) 

Point (First Revision ) 
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17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 1448 (Part 54 ) : 2017 Methods of Test for 
Petroleum and its Products [P : 54 ] 
Determination of Phosphorus Content 
Quinoline Phosphomolybdate Method 
( Third Revision ) 


IS 1448 ( Part 54 ) : 2007 / ISO 
4265 : 1986 Methods of Test 
for Petroleum and its Products 
[P : 54 ] Petroleum Products 
Lubricating Oils and 
Additives — Determination of 
Phosphorous Content 
Quinoline Phosphomolybdate 
Method (Second Revision ) 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 6792 : 2017/ IEC 60156 : 1995 Insulating 
Liquids — Determination of the Breakdown 
Voltage at Power Frequency — Test Method 
( Second Revision ) 


IS 6792 · 1992 Method for 
Determination of Scouring 
Loss in Silk Textile Materials 
(First Revision ) 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 7016 ( Part 3 / Sec 1) : 2017 /ISO 4674 - 1 : 
2003 Methods of Test for Coated and 
Treated Fabrics Part 3 Determination of 
Tear Resistance Section 1 Constant Rate of 
Tear Methods (Second Revision ) 


IS 2016 (Part 3 ) : 1981 
Methods of Test for Coated and 
Treated Fabrics Part 3 
Determination of Tear Strength 
( First Revision ) 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 8383 : 2017 /ISO 2942 : 2004 Hydraulic 
Fluid Power - Filter Elements — Verification 
of Fabrication Integrity and Determination 
of the First Bubble Point (Second Revision ) 


IS 8383 : 2000 Hydraulic Fluid 
Power — Filter Elements — 
Verification of Fabrication 
Integrity and Determination of 
the First Bubble Point ( First 
Revision ) 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 10069 : 2017 /ISO 4409 : 2007 Hydraulic 
Fluid Power - Positive Displacement 
Pumps, Motors and Integral Transmission 
Methods of Testing and Presenting Basic 
Steady S tate 

Performance 
(Second Revision ) 


IS 10069 : 1992 /ISO 4409 : 
1986 Hydraulic Fluid Power 
Positive Displacement Pumps, 
Motors and Integral 
Transmissions — Determination 
of Steady State Performance 
(First Revision ) 


9 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 11918 : 2017 /ISO 5546 : 2010 Caseins 
and Caseinates — Determination of pH 
( Reference Method ) 
( First Revision ) 


IS 11918 : 1987 /ISO 5546 : 
1978 Method for Determination 
of pH in Caseins and 
Caseinates (Reference Method ) 


10 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 12333 : 2017 /ISO 6731 : 2010 Milk , 
Cream and Evaporated Milk - Determination 
of Total Solids Content (Reference Method ) 
(Second Revision )) 


IS 12333 : 1997 /ISO 6731 : 
1989 Milk , Cream and 
Evaporated 

Milk 
Determination of Total Solids 
Content (Reference Method ) 
(First Revision ) 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 12422 : 2017/IEC 61125 : 1992 Unused 
Hydrocarbon Based Insulating Liquids — 
Test Methods for Evaluating the 
Oxidation 

Stability 
(First Revision ) 


IS 12422 : 1988 Test Method 
for Oxidation Stability of 
Inhibited Mineral Insulating 
Oils 


12 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 13360 (Part 5 /Sec 2 ) : 2017 / ISO 527 - 2 : 
2012 Plastics -Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 2 
Determination of Tensile Properties – Test 
Conditions for Molding and Extrusion 
Plastics ( First Revision ) 


IS 13360 (Part 5 /Sec 2 ) : 
1996 /ISO 527 -2 : 1993 
Plastics -Methods of Testing 
Part 5 Mechanical Properties 
Section 2 Determination of 
Tensile Properties – Test 
Conditions for Molding and 
Extrusion Plastics 
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13. 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 13360 (Part 5 /Sec 5 ) : 2017/ISO 179 - 1 : 
2010 Plastics -Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 5 
Determination of Chirpy Impact Properties, 
Non - Instrumented Impact Test 
(First Revision ) 
IS 13360 (Part 5/Sec 12) : 2017/ISO 2039 -1 
: 2001 Plastics - Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 12 
Determination of Hardness - Ball Indentation 
Method (First Revision ) 


IS 13360 (Part 5 / Sec 5 ) : 
1996 /ISO 179 : 1993 Plastics 
Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 
5 Determination of Chirpy 
Impact Strength 
IS 13360 (Part 5/Sec 12) : 1992 
Plastics -Methods of Testing 
Part 5 Mechanical Properties 
Section 12 Determination of 
Hardness -Ball Indentation 
Method 


14 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


15 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 13360 (Part 5 /Sec 22 ) : 2017 /ISO 9352 : 
2012 Plastics -Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 22 
Determination of Resistance to Wear by 
Abrasive Wheels (First Revision ) 


IS 13360 (Part 5 /Sec 22) : 
1999 /ISO 9352 : 1995 Plastics , 
Methods of Testing Part 5 
Mechanical Properties Section 
22 Determination of Resistance 
to Wear by Abrasive Wheels 


16 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 13360 ( Part 6 /Sec 17 ) : 2017 /ISO 75 - 2 : 
2013 Plastics -Methods of Testing Part 6 
Thermal Properties Section 17 
Determination of Temperature of Deflection 
under load – Plastics and Ebonite . 
(Second Revision ) 


IS 13360 (Part 6 /Sec 17 ) : 
2013 /ISO 75 -2 : 2004 Plastics 
Methods of Testing Part 6 
Thermal Properties Section 17 
Determination of Temperature 
of Deflection under load 
Plastics and Ebonite ( First 
Revision ) 


17 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 13535 : 2017 /ISO 16889 : 2008 
Hydraulic Fluid Power Filters -Multi - pass 
Method for Evaluating Filtration 
Performance of Filter Element (Second 
Revision ) 


IS 13535 : 2005 /ISO 16889 : 
1999 Hydraulic Fluid Power 
Filters -Multi -pass Method for 
Evaluating 

Filtration 
Performance of Filter Element 
(First Revision ) 


18 . 


17 Oct 2017 


IS 13631 : 2017 /IEC 60666 : 2010 Detection | 17 Oct 2017 
and Determination of Specified Additives in 
Minerals Insulating 

Oils 
(First Revision ) 


IS 13631 : 1993 Method of 
Test for Detection and 
Determination of Antioxidant 
Additives in Insulating Oils 


19 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 14849 (Part 1) : 2017 / ISO 4392 - 1 : 2002 
Hydraulic Fluid Power - Determination of 
Characteristics ofMotors Part 1 at Constant 
Low Speed and at Constant Pressure (First 
Revision ) 


IS 14849 (Part 1) : 2000 / ISO 
4392 - 1 : 1989 Hydraulic Fluid 
Power - Determination of 
Characteristics of Motors Part 1 
at Constant Low Speed and at 
Constant Pressure 


20 . 


17 Oct 2017 


NA 


NA 


IS 16310 : 2017 /IEC 62535 : 2008 Insulating 
Liquids - Test Method for Detection of 
Potentially Corrosive Sulphur in Used and 
Unused Insulating Oil 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai,Mumbai and Branch 
Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, 
Patna , Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis. in . 

[Ref: PUB/ 3 /3 / 2017 - 18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 अक्तूबर, 2017 
का . आ . 3412( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या - स्थापित तिथि - भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

है, अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की तिथि 


( 1 ) 


(3 ) 


( 2 ) 

( 5 ) 
आई एस / आई एस ओ 105- B03 : 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 5951 : 1985 वस्त्रादि – रंग | 17 अक्टूबर 2017 
1994 वस्त्रादि - रंग के पक्केपन का 

के पक्केपन का परीक्षण खुले वातावरण 
परीक्षण भाग बी03 खुले वातावरण में 

में मौसम के प्रति रंगों का पक्कापन 
मौसम के प्रति रंगों का पक्कापन 

( पहला पुनरिक्षण ) 
आई एस 1582 : 2017 वस्त्रादि - रेशम 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 1582 : 1968 वस्त्रादि - 17 अक्टूबर 2017 
के धागे एवंकपड़े – डिगमिंग क्षति का 

रेशम के धागे एवं कपड़े – डिगमिंग 
निर्धारण ( पहला पुनरीक्षण ) 

क्षति का निर्धारण 
आई एस 2691 : 2017 पक्कीमिट्टी की | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 2691 : 1988 पक्की मिट्टी | 17 अक्टूबर 2017 
प्रफलक ईट - विशिष्टि(तीसरा पुनरीक्षण ) 

की प्रफलक ईट - विशिष्टि ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 


4 


5. 


आई एस 4333 ( भाग 2) : 2017/ आई | 17 अक्टूबर 2017 आई एस 4333 ( भाग 2 ): 2002/ आई 17 अक्टूबर 2017 
एस ओ 712 : 2009 खाधान्नोंकी 

एस ओ 712 : 1998 खाधान्नों की 
विश्लेषण पद्धति भाग 2 आर्द्रता की मात्रा 

विश्लेषण पद्धति भाग 2 आर्द्रता की 
का निर्धारण ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

मात्रा का निर्धारण ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 4333 ( भाग 4 ) : 2017/ आई 17 अक्टूबर 2017 आई एस 4333 ( भाग 4): 2002/ आई | 17 अक्टूबर 2017 
एस ओ 520 : 2010 खाधान्नोंकी 

एस ओ 520 : 1977 खाधान्नों की 
विश्लेषण पद्धति भाग 4 1 000 दानों के 

विश्लेषण पद्धति भाग 4 1 000 दानों 
द्रव्यमान का निर्धारण ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

के द्रव्यमान का निर्धारण ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
| आई एस 5165 : 2017/ आई एस ओ 17 अक्टूबर 2017 आई एस 5165 : 1969 प्रयोगशाला 17 अक्टूबर 2017 
383 : 1976 प्रयोगशाला ग्लासवेयर - 

ग्लासवेयर - अंतर विनिमेय 
अंतर विनिमेय शंकवाकार ग्राउंड जोड़ 

शंकवाकार ग्राउंड जोड़ 
( पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस/ आई एस ओ 9994 : 2005 17 अक्टूबर 2017 | लागू नहीं 

लागू नहीं 
लाइटर - सुरक्षा विशिष्टि 


6. 


7 . 


8. 


आई एस 14965 : 2017 / आई एस ओ | 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 14965 : 2001/ आई एस ओ | 17 अक्टूबर 2017 
12005 : 2003 लेज़र एवं लेज़र संबद्ध 

12005 : 1999 लेसर एवं लेसर से 
उपकरण - लेज़र बीम मापदण्डो के 

संबंद्ध उपस्कर - लेसर पुंज पेरामीटरों 
परीक्षण की पद्धतियाँ - ध्रुवीय ( पहला 

की परीक्षण विधियाँ – ध्रुवण 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 16534 : 2017 स्वचालित 17 अक्टूबर 2017 | लागू नहीं 

लागू नहीं 
स्प्रिंकलर अग्निशमन तंत्र के लिए 
क्लोरीनकृत पॉलीविनायल क्लोराइड 
( सीपीवीसी ) पाइप फिटिंग - विशिष्टि 
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10. 


आई एस 16648 ( भाग 3) : 2017 | 17 अक्टूबर2017 | लागू नहीं 

लागू नहीं 
केन्द्रित सौर तापीय – विशिष्टि भाग 3 
पेराबॉलिक ट्रॉफ कॉन्सेनट्रेटर 
आई एस 16672 ( भाग 1) : 2017/ आई | 17 अक्टूबर 2017 | आई एस 9210 : 1979 डिस्पले 17 अक्टूबर 2017 
एस ओ 23953- 1 : 2015 प्रशीतत 

केबिनेट विशिष्टि 
डिस्पले केबिनेट भाग 1 शब्दावली 


12 . 


| आई एस 16672 ( भाग2 ) : 2017/ आई | 17 अक्टूबर2017 | आई एस 9210 : 1979 डिस्पले | 17 अक्टूबर 2017 
एस ओ 23953- 2 : 2015 प्रशीतत 

केबिनेट विशिष्टि 
डिस्पले केबिनेट भाग 2 वर्गीकरण , 
अपेक्षाएं तथा परीक्षण अवस्थाएँ 


| 13. 


17 अक्टूबर 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16673 : 2017 वस्त्रादि - 
हथकरघा निर्मित वर्दी के लिए 
| पॉलिएस्टर विस्कोस /कपास मिश्रित बुने 
हुए सूटिंग का कपडा – विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ टी आर 18532 : | 17 अक्टूबर2017 
2009 गुणवत्ता और औधोगिक 
मानकीकरण के लिए सांख्यकीय विधियों 
के उपयोग पर मार्गदर्शन 


15. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 27011 | 17 अक्टूबर 2017 
: 2008 सूचना प्रौद्यौगिकी - सुरक्षा 
तकनीक - सूचना सुरक्षा प्रणाली 
आईएसओ/ आईईसी27002 पर आधारित 
दूरसंचार के लिए मार्गदर्शी संगठन 


16. 


आई एस/ आई एस ओ / आई ई सी 
80079- 20- 2 : 2016 विस्फोटी 
पर्यावरण भाग 20 भौतिक विशेषताएँ 
अनुभाग 2 दहनशील धूल परीक्षण विधि 


17 अक्टूबर 2017 | आई एस/ आई ई सी 61241-2- 1 : 17 अक्टूबर 2017 

1994 दहनशील धूल की उपस्थिति में 
प्रयोग होने वाले विधुत के उपस्कर 
भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ अनुभाग 1 
धूल का न्यूनतम प्रज्वलन तापमान 
ज्ञात करने की पद्धतियाँ 


आई एस / आई ई सी 61241 - 2 - 3 : 
1994 दहनशील धूल की उपस्थिति में 
प्रयोग होने वाले विधुत के उपस्कर 
भाग 2 परीक्षण पद्धतियाँ अनुभाग 3 
धूल/ वायु मिश्रण की न्यूनतम प्रज्वलन 
उर्जा ज्ञात करने की पद्धति 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, 
कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर, नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.inद्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: पब/ 3/3/ 2017 -18 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


[ 471 II - 005 3 ( ii ) ] 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd October, 2017 
S . O . 3412 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are 
given in the second columnof schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in 
third column. The particulars of the standards, ifany , which are given in the fourth column shall also remain in 
force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


Sl. 
No. 


No , Year and Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No, Year and Title of the Indian 
Standards to be cancelled , if any 


Date of 
| cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 
17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS /ISO 105 - B03 : 1994 Textiles - 
Tests for Colour Fastness Part B03 
Colour Fastness to Weathering: 
Outdoor Exposure 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 1582 : 2017 Textiles — Silk Yarn 
and Fabrics — Determination of 
Degumming Loss (First Revision ) 
IS 2691 : 2017 Burnt Clay Facing 
Bricks - Specification ( Third Revision ) 


3 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 5951 : 1985 Method for 
Determination of Textiles – Tests 
for Colour Fastness of Textiles 
Materials to Weathering by 
Outdoor Exposure (First Revision ) 
IS 1582 : 1968 Method for 
Determination of Scouring Loss in 
Silk Textile Materials 
IS 2691 : 1988 Specification for 
Burnt Clay Facing Bricks (Second 
Revision ) 
IS 4333 ( Part 2 ) : 2002 /ISO 712 : 
1998 Method of Analysis for 
Foodgrains Part 2 Determination of 
Moisture Content ( First Revision ) 
IS 4333 (Part 4) : 2002 /ISO 520 : 
1977 Methods of Analysis for 
Foodgrains Part 4 Determination of 
the Mass of 1 000 Grains ( First 
Revision ) 
IS 5165 · 1969 Specification for 
Interchangeable Conical Ground – 
Glass Joints 


IS 4333 (Part 2 ) : 2017 /ISO 712 : 2009 
Methods of Analysis for Foodgrains 
Part 2 Determination of Moisture 
Content ( Second Revision ) 
IS 4333 (Part 4 ) : 2017 /ISO 520 : 2010 
Methods of Analysis for Foodgrains 
Part 4 Determination of the Mass of 1 
000 Grains (Second Revision) 


17 Oct 2017 


5 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


NA 


NA 


17 Oct 2017 


IS 14965 : 2001/ ISO 12005 : 1999 | 17 Oct 2017 
Lasers and Laser -Related 
Equipment— Test methods for 
Laser Beam Parameters — 
Polarization 


IS 5165 : 2017 /ISO 383 : 1976 
Laboratory 

Glassware 
Interchangeable Conical Ground Joints 
(First Revision ) 
IS /ISO 9994 : 2005 Lighters — Safety 
Specification 
IS 14965 : 2017 /ISO 12005 : 2003 
Lasers and Laser-Related 
Equipment — Test methods for Laser 
Beam Parameters Polarization (First 
Revision ) 
IS 16534 : 2017 Chlorinated Polyvinyl 
Chloride (CPVC ) Pipe Fittings for 
Automatic Sprinkler Fire 
Extinguishing System — Specification 
IS 16648 (Part 3 ) : 2017 Concentrated 
Solar Thermal — Specification Part 3 
Parabolic Trough Concentrator 
IS 16672 (Part 1) : 2017 /ISO 23953- 1 : 
2015 Refrigerated Display Cabinets 
Part 1 Vocabulary 
IS 16672 (Part 2 ) : 2017 /ISO 23953 - 2 : 
2015 Refrigerated Display Cabinets 


17 Oct 2017 


NA 


NA 


10 . 


17 Oct 2017 


NA 


NA 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS 9210 : 1979 Specification for 
Display Cabinets 


2 . 


17 Oct 2017 


IS 9210 : 1979 Specification for 
Display Cabinets 


17 Oct 2017 
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13 . 


17 Oct 2017 


NA 


14 . 


17 Oct 2017 


NA 


Part 2 Classification , Requirements 
and Test Conditions 
IS 16673 : 2017 Textiles - Handloom 
Polyester Viscose /Cotton Blended 
Woven Suitings for Uniforms— 
Specification 
IS / ISO / TR 18532 : 2009 Guidance on | 
the Application of Statistical Methods 
to Quality and to Industrial 
Standardization 
IS /ISO /IEC 27011 : 2008 Information 
Technology Security Techniques 
Information Security Management 
Guidelines for Telecommunication 
Organizations Based on ISO / IEC 
27002 
IS /ISO /IEC 80079 - 20 -2 : 2016 
Explosive Atmospheres Part 20 
Material Characteristics Section 2 
Combustible dusts test methods 


15 . 


17 Oct 2017 


NA 


16 . 


17 Oct 2017 


17 Oct 2017 


IS / IEC 61241-2 - 1 : 1994 Electrical 
Apparatus for use in the Presence of 
Combustible Dust Part 2 Test 
Methods Section 1 Methods for 
Determining the Minimum Ignition 
Temperatures 
IS / IEC 61241-2 - 3 : 1994 Electrical 
Apparatus for use in the Presence of 
Combustible Dust Part 2 Test 
Methods Section 3 Methods for 
Determining the Minimum Ignition 
Energy of Dust / Air Mixtures 
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